La famille des comtes de Broel-Plater a la douleur de vous faire 


art de la perte cruelle qu'elle vient d’éprouver en la personne de 
| | 


Madame la Comtesse IDALIE de BROEL-PLATER 


nee SOBANSKA 


leur mère et grand'mère, décédée à Belmont. gouvernement de Kowno. 
le 27 décembre 1890 (8 janvier 1891), à l’âge de 83 ans. munie des Saints 


Sacrements de l'Eglise. 


Priez pour elle. 


